LUDWIS KNORECK 


w trzecićj wiośnie życia, po długićj a uciazliwéj słabości, w dniu 30 Listopada 1884 roku 
usnął w Panu. 


W smutku pogrążeni rodzice, po stracie ukochanego dziecka, zapraszają Przyjaciół i Znajomych 
na wyprowadzenie zwłok z domu pod 1. 15 przy ul. Starowislnéj, we Wtorek dnia 2 b. m. 
o godzinie 3 po południu wprost na Cmentarz. 


W DRUKARNI „CZASU W KRAKOWIE 


